STEFAN 


BARTIK 


aktor teatralny i filmowy 
najukochanszy muz, ojciec, ieść i dziadzius 


przeżywszy lat 6l, zmarł nagle w teatrze 
na posterunku pracy artystycznej dnia 
3 grudnia 1964 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła 

Najśw. Salwatora na miejsce wiecznego 

spoczynku nastąpi 7 bm. o godz. 15-tej, 

oczym zawiadamiają pogrążeni 
w smutku: 


żona, córka, syn, synowa, zięć i wnuczki. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w poniedziałek 
dnia 7 bm. o godzinie 8°30 w kościele 
paraf. PP. Norbertanek na Zwierzyńcu. 
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